—ipo 


z KRAMAıRCZYKOW 


MARIA KUCZERA | 


żona pod oficera W. P. 


przeżywszy lat 21, po długiej a ciężk iej chorobie, opatrzona św. Sakramentami. 
zasnęła w Panu ¢ Inia 19 czerwca 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawio! 1e zostanie w poniedziałek dnia 23 b. m. o godz. 11 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym : nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapra: 3zaja stroskani: 


mąż, matka i siostra. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 


JANA WwW OLNEGO = Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
Kraków, ml. Szeaepański L. 2— Telefon 365-67 


